Dr: Enor GABERLE 


b. dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej we Lwowie, 

wicedyrektor Biblioteki Jagiellońskiej, przewodni- 

czacy Koła Krakowskiego Związku Bibliotekarzy 
i Archiwistów Polskich 


po krótkich a ciężkich cierpieniach zmarl 9 marca 1947 roku 
w Krakowie przeżywszy lat 56. Pogrzeb odbedzie sie w czwartek 
13 marca o godzinie 11 po Mszy św. z kaplicy na cmentarzu 


Rakowickim o czym zawiadamiaja 


Matka, żona i synowie 


Druk. Uniw. Jagiell. 


